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विद्युत और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 

(विद्युत विभाग ) 

अधिसूचनाए 
नई दिल्ली 23 जनवरी 1992 


का प्रा 92 ( प्र )--- केन्द्रीय मरकार, विधुत प्रवाय अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) को छठी अनमूची के पैग 6 के उप पैरा ( क ) सारा प्रदान 
शस्तियो का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्ण करने के पश्चात विनिर्दिष्ट करती है कि अनुशप्तिधारी 1 अप्रैल 1992 को प्रारम्भ 
होने वाले अपने वार्षिक लेखा विवरण में उतनी गशि की जो इमसे उपाबद्ध मारणी के स्तम्भ 5 मे उपदर्शित वर में , स्तम्भ । में उपदर्शित प्रास्तियो की बाबत 
प्रवक्षयण की सीधी रेखा पनि के प्रनुमार मगणित की जागेगी अवक्षयण का उपयग्ध करेगी जो निम्नलिखित शमों अधीन होगा - - 
( 1 ) यदि किमी अनुप्तिधारी ने मीधी रेखा पति से भिन्न पोई विशिष्ट पति जैसे वाषिकी पति का चयन पहले ही विगत प्रदाय ( मशोधन ) 

अधिनियम 1978 ( 1978 का 23 ) के प्रारम्भ से पूर्व ही कर लिया है तो वह उसीपति को पाल रम्म सकेगा । 
( 2 ) जहां कोई नियत प्राति प्रप्रचलन , अपर्याप्तता अनावश्यकमा या किमी अन्य कारण से प्रयोग में लिए उपलब्ध नहीं रह जाती है वहां मे मन 

शाप्तिधारी को बहियो मे हम प्रकार वणित किया जायेगा कि अब यह प्रयो । मे नही है तथा उसके संबंध में कोई और प्रवक्षयण , प्रामदनी पर 

प्रभार के रूप मे प्रमुज्ञात नही किया जायेगा । 
( १ ) यघि पोई आम्ति उपक्रम की बहियो मे उसकी मागत मूल लागत के दम प्रतिशत या उममे कम तक अवलिखित कर दी जाती है तो वह उस 

आम्सि के मबध मे कोई और अवक्षयण अनुज्ञात महीं किया जायेगा । 
( 1 ) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रवक्षयण की काई बकाया किसी पएचानवीं वर्ष के लेखा विवरणी मे प्रभारित नहीं की जायेगी । 
टिप्पण - - इम अधिसूचना मे , मीधी रेखा पति का निर्देश से प्राशय उमका अधिशेष हास पति से विमेव करने के लिए हैं और न कि प्राम्नि की उचित 

अवधि और प्रवशिष्ट गुल्य से घर व्युत्पन्न करने के लिए है । 
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प्रन्सूची 
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विद्यमान 

अपक्षयण 


- -- - - -- प्रातियों का विवरण -- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
पुनरीक्षित 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


उचित अवधि ( वर्ष ) 


( मीधी रेखा पद्धनि ) अधि ( वर्ष ) 


ना ) 


प्रवक्षयण ( सीधी 
रेखा पति ) 


- 


. 


-- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


-- -- 


- 


- 


काई मीमा नहीं 


पटटे मी अवधि, या पढ़े के 
ममनुरोणन पर अनवमित 
अवधि 
स्वल सफाई की तारीख को 
अनयमित पट्टे की अवधि 


- - 


35 


2 - 57 
6 - 60 


3 . 40 
5 . 08 


२ 


6 - 00 
3 - 00 


8 - 24 
5 - 06 


तीम 


(0 - 900 


1 . 95 


2 - 25 


3 - 10 


( क ) पूर्ण हक के प्रधान स्वामिन्ध में भूमि 

कोई मीमा नहीं 
( स ) पट्टे पर पारित मि 
( क ) भूमि में यिनिधान के निण 

पट्टे की अवधि , या पट्टे के 
समनुलेशन पर अनवमित 

अवधि 
( ख ) स्थान की सफाई के खम के लिए 

स्थल सफाई की तारीख को 

अनवसिन पट्टे की अवधि 
( ग ) क्रम की गई नई आमिमगा .- - 
( क ) उत्पादन केन्द्रोमेलाट और मशीनरी जिममें फाउडेशन है - - 
( 1 ) जल-वियत 

पैतीस 
( 2 ) माष्पविद्युत और एन पार बी अपशिष्ट ऊष्मा पच्चीम 

रिकवरी घायल • मंगन 
( 3 ) डीजल विद्यत और गैस मपन्न 

पन्द्रह 
( ) शीतलन टान र पौर परिमंचारी जल प्रणालियां 
( ग ) जल विरत प्रणाली के भाग रूप व पालिन मंकर्म , 

मिसके अन्तर्गत निम्नलिरिटम है : - - 
( 1 ) बाग अधि लाव मार्ग, पिका , नहर, प्रवलित कक्रीट 

एक सौ 
अबनालिका और मारपान 
( 2 ) प्रबलित कंक्रीट पाइप लाइन और प्रोस्कर्ष चालीमटैक, 

इस्पात पाइप लाइने , जलबार स्पान प्रोत्कर्षटेक . 
जल नियन्त्रण याल्व और अन्य जल सकर्म 
भवन और स्थायी स्वप के सिविल इंजीनियरी संकर्म 

जो ऊपर वणित नहा है 
( 1 ) कार्यालय और प्रदानकभ 

पचास 
( 2 ) जिनमे ताप विदा त उत्पादन मयन है 

सीम 
( 3 ) जिनमे जल-विगा उत्पादन मयंत्र है 

पैतीम 
( 4 ) अस्थायी परिनिर्माण जैसे का ? मंरचना 

पांच 
( 5 ) काची मएको में भिन्न सरके 

एक मी 
( 6 ) अन्य 

पचाग 
( क ) ट्रासफार्मर, ट्रांसफार्मर, छरिया, उपम्टेशन 

उपम्क र मोर अन्य स्थिर माघिन ( जिनके 
अन्तर्गन मयत्न पनि न भी है ) - - 
( 1 ) ट्रासफार्मर ( प्रतिकान महित ) जिनका मनिर्धारण 1010 
किलोवाट पीयर पा उममे अधिक है 

पतीम 
( 2 ) अन्य 

परचीस 
( च ) बिच-गिय र जिसके अन्तर्गत फेवल मयोजन भी हैं 

बीग 
( क ) सहित रोक्षक 
( 1 ) स्टेशन टाइप 

बीग 
( 2 ) पोल टाइप 

पन्द्रह 
( 1 ) तुल्यकालिक मारित्र 

पैतीम 
ज बेटियो 

दम 
( 1 ) मिगत केबल जिनके अन्तर्गत सयमन अक्मे और विमंयोजनक चालीम 

बममें भी 
( 2) केयल वाहिनी प्रणाली 


1 - 90 


3 - 00 

2 - 57 
18 - 00 
(0 - 40 
1 - 80 


1 - 95 
5 - 06 
3 - 40 
21- 55 
1- 95 


I - 95 


- - 57 
3 - 60 
4- 50 


5 - 06 
5 - 06 
6 - 06 


4 - 50 


25 


5 - 06 


6 - 00 


15 


५ - 24 
3 - 10 


2-- 57 


35 


() - 00 


21- 55 
3- 40 


2 - 25 


1 - 50 


50 


मार 
- - 


... ... 


1 - 95 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


-- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 
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- - 


___ . - - 


- 


- - 


- - - 


___ - .. 


J . 40 


__ ! 

100 


100 


25 


5 - 08 


3- 60 
-1 - 50 


5 - 06 
5 06 
8 - 24 
21 - 55 


- 100 


12- १० 


6 . (10 


15 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
म शिरोपरि लाउ ,जिनके अन्तर्गत पालम्ब भी है - 
( 1 ) मविप्रचित इस्पाम पालम्बो पर लाहने जो 66किलोवाट पनीम 

से उच्चतर नाम माव की वाटता पर प्रचालित है 
( 2 ) इस्पात पालम्बो पर लाइने जो 13- 2 किलोवाट नीम 

में उच्चतर किन्तु 66 किलोवाट मक की नाम मात्र की 

वोल्टता पर प्रचालित है 
( 3 ) म्पात या प्रवलित कक्रीट पालम्याप लाइन पनाम 
( 4 ) अभिक्रिया काएर अालम्बों पर लाने 

बीम 
( क ) मीटर 

पन्द्रह 
( ट ) म्वचालित यान 

सात 
( 2 ) वातानकल न मात्र 
( 1 ) स्थिर 

पन्द्रर 
( 2 ) मुबाहय 
( क ) कार्यालय फर्नीचर मौर फिटिग 

( 2 ) कार्यालय उपरक . 
( 3 ) प्रनिरिक तार लाइन जिनके अन्तर्गत फिटिग और माघिन पन्द्रह 

भी है 
( 4 ) मार्ग प्रकाणन फिटिग 
( ण ) भारे पर दिए मालिन 
( 1 ) भोटगे से भिन्न 

मात 
( 2 ) मोटर 
( त ) मचार उपस्कर- - 
( 1 ) रेडियो प्रौर उच्च प्रावृत्ति वहन प्रणाली 

पन्द्रह 
( 2 ) टेलीफोन लारने औरटेलीफोन 

बीम 
( थ ) द्रव्य की गई ऐसी प्रास्तिमा जो मरती हुई है और मास्तियां 

जिनके लिए इस सारणी मे अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है 


मात 


12- 86 

1 - 55 


बीम 


15 


8 - 24 
21 - 55 
9 - 24 
8 - 24 
8 - 24 


दम 


9 - 100 


13 


6 - (00 


15 


पन्द्रह 


G - 10 


15 


8 - 24 


12- 86 


21 - 55 
8 - 24 


श्रीम 


1 - 50 


15 


15 


15 


16 


6 - 00 

8 - 24 
. 50 

8 - 24 
ऐसी मचित अवधि जिसे सभम गरकार प्रत्येक मामले में 
प्रास्ति के स्वामी सारा अर्जन के ममय उसके स्थप, प्रायु मौर 
वशा को ध्यान में रखते ह , अवधारित करे । 

- --- - 

[ फा .मं . 7/ ए-6/ 9 1- माई पी मी ] 
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MINISTRY OF POWER & NON - CONVENTIONAL ENERGY SOURCES 

( Department of Power ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 23rd January , 1992 
5 .0 . 92 (E ) : - [ 1 oxeruis of the power conferred by sub -paragraph ( a ) of paragraph VI of the Sixth Scliedul to the Electricity 
(Supply ) Act, 1948 ( 54 of 19 .18 ) , the CentralGovernment , after consultation with the Cential Electricity Authority , licroby soccifies 
that a liccnsce shall providefordepreciation in its annual statement of accounts com Cacing on 1st April, 1992 such sum asmaybe cal 
culated in ac Ollance with the straight line niethod oldepreciation in respect of assets indicated in Column 1. attheratosindicated in 
columns of the Schedule annexed herewith subject to the following conditions.namely : 


( 1) Falicensee has already opted for a particular method other than the straightline imcthod , that is , annuitymethod ,before the 

commencement of the Electricity Supply ( Amendment ) Act, 1978, ( 23 of 1978 ) ., it shall continue to follow the same method . 


c ) Wherc any fixci asset ceases to beavailable for use through obsolescence , inadequancy , superfluousnessor for any otherrcason , 

it shallbe described in the books of the licensceas no longer in usc and 110 furtherdepreciation in respect there of shall bo 

allowed as charge against revenuc , 
( 3 ) When any asset hasbeen written down in the book softheundertaking tu ten percentor less of its original cost, no further 

dcprcciation shallbe illowed in respect of that asset , 
(4 ) No arrears of depreciation for previousycars shallbe charged in any statenicnt ofuccounts of subscquent year, 
NOTE : — Thereference to the straight linemethod in this notification is intended to differentiate the same from the reducing 

balance mothod and not for derivation of rates from the fairlife of the asset and the residualvalue . 
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SCHEDULE 


( PART 1] - - Sec . 3 (ii) | 
A - - 

- 


- 


Description ofAsgets 


Existing 


Revised 


- 


. 


- 


- 


Fa ir life (years) 


Depreciation Fajr life (years ) 
(Straightline ) 


Depreciation 
(Straightline ) 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


( 2 ) 
- - - 


(3 ) 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


Intinity 


The period of lease or 
the period remaining un 
expired ontbeassignment 
of the lease . - 

The period of the lease 
remaining u lexpired at 
the date of clearing the 
site . 


2 . 57 


3 .40 


3 . 69 
6 . 00 


5 .46 
8 . 24 


3 . 00 


5 . 06 


0 . 90 


1 . 95 


A . Land Owned under full title . 

lo finity 
B . Land held under lease : 
a . for investment in the land 

The priod of lease or 
the period remaining un 
expired on the assigninent 

of the lease . 
b . for Cost of clearing site . 

The period of the lease 
remaining unexpired at 
th : date of clearing the 

site . 
C . Assets purchased new : 
a . Plant and machinery in generating 

stations including plant foundations : 
( i) hydro -electric 

Thirty -flye 
(ii) Stoain - lectric & NHRS Waste 

Heit Rocovery Boilers / Plants. Twenty - five 
(11i) Diesel- eloctric & gas plant Fifteen 
b . Cooling towors and circulating water 
systems. 

Thirty 
c . Hydraulic works forming part of 
hydro -electric systom including : 
(i) Dams, spilways ,wejrs canals On hundred 

reinforced concrete flumes & 

Syphons, 
( ii ) Reinforced concrete pipelines and 

surge tanks,Steelpipolincs , sluice 
gates, stoci surge (tanks)hydraulic 
Control valvesand other hydraulic 
works . 

Forty 
d . Building & civil engino. 1 ingworksof 

a permanent character,notmontioned 
above :-- - 
( i) Oficcs & show -rooms 

Fifty 
( ii) Containing thermo -electric gene 
rating plant. 

Thirty 
(111 ) Contalning hydro -electric gene 
Tating plant, 

Thirty- live 
( iv ) temporary crection such as 
wooden structurcs . 

Five 
( v ) roadsother than kutcha roads On hundr d 
(vi) Others 

Fifty 
¢ . Transformers , transformer (kiosk ) 

sub - station equipment & other fixed 
apparatus ( including plant foundations) 
(i) transformers (including founda 

tions) having a rating of 100 Kilo 
volt amperes and over 

Thirty - five 
(it) Others 

Twenty - five 
- - - - - -- 


2 . 25 


3 .40 


1 . 80 


1 .95 


3 . 0 ) 


5 . 06 


2 . 57 


3 .40 


18. 00 

0 .90 
1 . 80 


21 .55 
1.95 


1 .95 


2 . 57 
3 . 60 


2. 57 


25 


5 . 06 
5 . 06 


25 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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(4) 


(5) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


( 1) 
-- - - - - - - - - - - 

f. Switchgear, including cable connec - 

tions . 


Twnty 


4 . 50 


25 


5 . 06 


8 . Lighting arrestors : 

(i) Station type 
(ii) Pole type 
(iii) Sychronous condenso18 


Twenty 
Fifteen 


4 . 50 
6 . 00 
2 . 57 


5 .06 
8 . 34 
3 . 40 


Thirty -Five 


Tep 


9 . 00 


21. 55 


h . Batteries : 
( i) Underground Cable including 

joint boxes and discconnected 
boxcs . 


2 . 25 


Forty 
Sixty 


3 . 40 


( it) Cable duct system 


1 , 50 


1 . 95 


2 . 57 


3 . 40 


i . Overhead lines including supports: 

(i) Lincs on fabricated steel operating 

at nominal voltages higher than 
66 KV . 

Thirty Five 
( ii ) Lincon steel supports operating 

at nominal voltages higher than 
13 . 2 kilo volts butnotexceeding 
66 kilo volts . 

Thirty 
(iii ) Lines on steelor reinforced con 
crete supports . 

Twenty Five 
( iv ) Lines on treated wood supports Twenty 


3 .00 


5 .06 


3 . 60 
4 . 50 


5 . 06 
5 .06 


j. Meters 


Fifteen 


6 . 00 


8 . 24 


k . Self propelled vehicles 


Seven 


12 . 86 


21 .55 


1. Air Condition ng plants : 

( 1) Static 
(ij) Portable 


Fifteen 


6 . 00 
12 .86 


8 . 24 
21. 55 


Seven 


Twenty 
Ten 


4 . 55 
9 . 00 


3 . 24 
8 . 34 


m . ( i) Office furniture and fittings 

(ii) Office equipments 
( iii ) Interaal wiring including fittings 

& appratus 
( iv ) Street light fittings 


Fifteen 
Fiftcen 


6 . 00 
6 .00 


8 . 24 
8 . 24 


0 . Apparatus let on hire : 

(i) Other than motors 
( ii) Motors 


Seyen 
Twenty 


12 . 86 
4 . 50 


21 , 55 
8 . 24 


p . Communication equipment : 
(i) Radio and high frequency carrier 
system 

Fifteen 
(ii) Tleephone lines and telephones Twenty 


6 . 00 


8 . 34 


4 . 50 


LE 


8 . 34 


4 . Assets purchased second hand and 

assets not otherwise provided for in 
the Schedulc : 


Such reasonable period as the competent Government determines in 
each case having icgard to thc nature , age and condition of thic 
ass is at the time of its acquisition by the onwer, 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


een 
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ना . पा 9.3 ( अ ) :- - केन्द्रीय सरकार, विद्यम ( प्रदाय ) अधिनियम, 1948( 19918 का 54) की धारा 43क को उपधारा ( 2 ) , धारा 68 की 
उपधारा ( 1 ) मोर धारा 75क की उपधारा ( 3 ) द्वारा बदन शक्तियों का प्रयोग करने का और केन्द्रीय विद्यत् प्राधिकरण मे परामर्ण करने के 
पश्चात विनिदिष्ट करती है कि कोई उत्पादन वानी, बोई 1 अप्रैल , 1992 को प्रारम्भ होने वाल अपने वाषिक लेखा विवरण मे उनी राशि की जो 
हममें उपाबर मारणो के स्तम्भ 5 में उपदशित दर में, सम्म 1 में पर्याशत प्रास्ति । का माबन , अक्षयण की सीवी रेखा पद्धति के अनुमार मगणित 
की जाएगी, अवक्षयण का उपबन्ध करेगी । 


यह इस शर्त के अधीन रहने हुए होगा कि किसी प्रास्ति का परि मचित अपक्षयण प्रास्ति के प्रजन की मल लागत का नब्बे प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगा जिसमें वह राशि, यदि कोई है, जो सम्बन्धित उत्पावन कम्पनी बोर्ड की वाहियों में प्रवलिखिन और अपाम्त करदी गई है, कम 
की जायेगी । 


परन् अब अप्रचलन अपर्याप्तता, अनावश्यकता या किसी अन्य कारण से उत्पादन कम्पनी/ मोर्ड द्वारा प्रास्ति का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है 
और प्रास्ति उत्पादन कम्पनी / बोर की वाहियों में उसके प्रयोग में न रहने के लिए वणित कर दी गई है तो उसको बामन प्राण का उपबन्ध 
नही किया जायेगा । 

टिपर्णी - - ४म अधिसूचना में , मोधी रेखा पति का निर्देश में प्राणय उमका अधिशेष हाम पति से विभेद करने के लिये हैं और न कि 
आस्नि को उचित अवधि पौर प्रयशिष्ट मूल्य से दर व्युत्पन्न करने के लिए है । 


अनुसूची 


मारितयों का विवरण 


विद्यमान 


अवक्षयण 


पुनीक्षित 


उचित अवधि (वर्ष ) 


( सीधी रेखापति) 


अवधि ( वर्ष ) 


अपक्षयण ( सीधी 
रखा पद्धति ) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- - -- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


कोई मीमा नहीं 


- - 


पट्टे की अवधि, या पटटे के 
ममनुलेशन पर अनुपसिन 
अवधि 
स्थान सफाई की तारीख को 
अनसिन पट्टे की प्रवधि 


- - 


तीम 


3 . 10 


क . पूर्ण हक के अधीन स्वामित्य में भूमि 

कोई सीमा नहीं 
ख . पट्टे पर धारित भूमि 
( क ) भूमि में विनिधान के लिए 

पट्टे की अवधि, या पट्टे के - - 
ममनुलेशन पर अनसित 

अवधि 
( ख ) स्थल की सफाई के खर्च के लिए 

स्थल सफाई की तारीख को - - 

अनवमित पट्टे की अवधि 
ग . क्रय की गई मई मास्तियां : - - 

( क ) उत्पादन केन्द्रों में प्लाट प्रौर मशीनरीजिसमें फाउडेंशन हैं --- 
( 1 ) जल-विद्युत् 

2 . 57 
( 2 ) भापविस्त और एन एच पार वी अपशिष्ट ऊष्मा पचमीम 

6 . 60 
रिकवरी , बायलर संयंत्र 
( 3 ) डीजल विद्युत और गैम मंयंत्र 

पन्द्रह 

5 00 
( ख ) जीन न टायर और परिमंचारी ज ल प्रणालियो 

3 00 
( ग ) जल विद्यम् प्रणाली के भाग रूप य चालित मंकम , जिसके 

अन्तर्गत निम्नलिखित है : - - 
( 1 ) बाघ, अधिप्लाथ मार्ग, मंघिका, नहरें प्रचलित कंत्रीट 

0 . 90 
प्रयनालिका और माहफन 
( 2 ) प्रबलिस कंक्रीट पाइप- लाईन और प्रोन्कर्ष चालीमाटे , 

2 . 25 
इस्पात , पादप नाईने , गल -तार :स्पात प्रोत्कर्ष टेक 
जल नियन्त्रण धान्य और अन्य जल मकर्म 


5 . 06 


8 24 


नीम 


5 . 06 


एक मो 


1 , 95 


3 . 40 


भवन और स्थायी स्वम्प के मिविन इजीनियर्स मंकम जो ऊपर 
यणित नही है 

( 1 ) कार्यालय और प्रदर्शन याक्ष 
- - -- - - - - - - - - - - - - 


50 


1 . 95 


पचास 
- - -- 


180 
- - - --- - 


_ _ _ . 05 


- 


- - -- 


- - - 


- - - - - 
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भारत का राजा भागाधारण 
- - - 

- - - - . - - 


- - - - - 


- .- - . 


- --.--- - - . . 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


भीम 


3 - 100 


5 . 06 


पमीम 


2 - 57 


340 


पाच 


18 - 100 


21 . 55 


एक मो 


10 -60 


1 93 


पत्राम 


1 - 80 


1 . 95 


- - - - - - 
( 2 ) जिनमे ताप विद्युत् उत्पादन मयंत्र है 
( 3 ) जिनमें जन-विद्यले उत्पादन सयंत्र है 
( 4 ) अस्थायी परिनिर्माण जमे काप्ट सरचना 
( 5 ) नानी मण्को में भिन्न मन के 
( 6 ) अन्य 
( क ) दामकार, दामफार्मर, तरिया, उपरटेशन उपम्फर और 

अन्य स्थिर साधित ( जिनमे अन्तर्गत मंयन्न प्रतिष्ठान 

भी है ) - - 
( 1 ) ट्रांसफार्मर( प्रनिगान महित ) जिनका मंनिर्धारण 100 

किलोवाट एम्पीयर या उससे अधिक है 
( 2 ) अन्य 
( ब ) स्विच-गियर जिमके अन्तर्गन केवल मंयोजन भी है । 


पेतीम 


2 - 57 


5 , 06 


यासण 


3 - 60 


5 . 06 


पच्चीम 
श्रीम 


+ - 50 


5 . 06 


बीस 


1 - 50 


25 


5 . 06 


6 - 00 


15 


8 . 24 


पन्द्रह 
पतीम 


35 


3 . 40 


एस 


2 - 57 
9- 00 
2 - 25 


21- 55 


खालीस 


35 


3- 40 


माट 


1 - 50 


50 


1 - 95 


क. तड़ित रोधक 

( 1 ) स्टेशन टाइप 
( 2 ) पोल टाइप 

( 3 ) तल्यकालिक संघारित 
ज . बेदियो 
( 1 ) भूमिगत फेबन जिनके अन्तर्गत संयुक्त बक्से और 

विसयोजनक बक्से भी है 
( 2 ) केवल वाहिनी प्रणाली 
- शिरोपरि लाईन जिनके अन्तर्गत प्रालम्ब भी है -- 
( 1 ) मविचित इम्पान मालम्बों पर लाईनें जो 66किलो 

वोल्ट से उच्चतर नाम मात्र की पोल्टता पर प्रचालित है 
( 2 ) इम्पान पालम्बों पर लाईनें जो 13- 2 किलोवाट से 

उच्चतार फिन्तु 61 किलोवाट तक फी नाम मात्र की 

वोल्टता पर प्रचालित है 
( 3 ) इम्पात या प्रचलित कंक्रीट पालम्बों पर लाईने 
( 4 ) अभिक्रियन काट पालम्बो पर लाईन 
( अ ) मीटर 


पेंतीस 


2 - 57 


35 


3 - 40 


नीम 


3-- 00 


5 - 06 


पच्चीम 


3- 60 


5 - 06 


वीस 


5 - 06 


1--50 
6 - 00 


पन्द्रह 


8 - 24 


मात 


12 . 96 


21 - 55 


ट स्वचालित यान 
ठ. वातानुक्लन मयंत्र 

( 1 ) स्थिर 
( 2 ) मुबाह्य 


पन्द्रह 


15 


8 - 24 


माम 


12- 86 


21 - 55 


यीम 


1 - 55 


15 


8 - 2 


9 . 00 


15 


8 - 21 


पन्द्रह 


11 - 01 


15 


8 - 24 


( अ ) कार्यालय फर्नीचर और फिटिग 

( 2 ) कार्यालय उपस्कर 
( 3 ) अमिरिक तार लाईनें जिनके अन्तर्गत फिटिंग और 

माधिन भी है 
( 4 ) मार्ग प्रकाशन फिटिग 
ण . भाडे पर दिये माधिन्न 

( 1 ) मोटर में भिन्न 
( 2 ) मोटर 


पन्द्रह 


I7 . 00 


15 


8 - 21 


12. 85 


21 - 55 


सात 
बीम 
-- 


1 - 50 


8 - 21 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 
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- 
- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


= 


- 


- 


( 1) 


- 
( 2 ) 


( 3 ) 


13 


8 - 24 


म मंचार उपस्कर--- 
( 1) Artof goat atafa UMT 

पन्द्रह 
( 2 ) ofert ZR19.1 

वीम 
थ . प्रव्य की गई ऐमी मास्नियां जो मरती हई है और आस्तियां जिनके लिए इस गारणी ग 

अन्यथा उपमन्ध नहीं किया गया है । 


15 


4 - 50 

8 - 24 
ऐगी ममचित अवधि जिम ममम सरकार प्रत्येक मामले मे ग्राम्नि में 
स्वामी द्वारा प्रजन के समय उमके स्वरूप प्रायु और दशा को ध्यान में 
रखते ठा , प्रवधारित करे । 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


[ ST . 


71 -0 / 91 - 1 11 . 1. 77. ] 
आर के नायर , संयक्त मचिव , 


$ .0 . 93(E ) : In exercise of the power conferred by Sub -section ( 2 ) of Section 43 ( A ), Sub -section (1) of Section 68 and Section 75 A 
Sub -section ( 3) of the Electricity (Supply ) Act, 1948 (54 of 1948 ), the Central Government, after consultation with Central Electricity 
Authority , hereby specifies that a Generating Company/Board shall provide for depreciation in is annual statement of accounts com 
mencing on 1st April, 1992 such sum as may be calculated in accor ,lance with the straight line method of depreciation in respect of assets 
indicated in column 1 at the rates indicated in column 5 ,of the Schedule annexed heicwith subject to the condition that the cumulative 
dopreciation of a vy asset does not exceed ninety per cent of the original cost of acquisition of the isset , less sum , if any , written off and 
s .tasido in the books of the concerned generating Company /Board ; 


Provided that the provision in respect of any asset for depreciation shall ccase when the assui ceases to be uscd by the Gonciating 
Company/Board due to obsolescencc , inadequacy , superfluousness or for any other reason , and has been described in tlic tooks of the 
Generating Company/Board as no longer in usc . 

NOTE : - The reference to the straight line method in this nouification is intended to differentiate that same fiom the 
reducing balance method and not for derivaţion of rates from the fajr life of the asset and the residual valu , . 


SCHEDULE 


Description of Assets 


Existing 


Revised 


Fair life (years) 


Fajr life ( years ) 


Depreciation 
(Straight lin :) 

(3 ) 


Depreciation 
( Straight line ) 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


(5 ) 
- - - - 


- 


- - - - 


- 


Infinity 


The period of 1: ase or the 
Period remaining un -expired 
on the assignmcnt of the 
1 . se . 

The period of the leasc re 
maining unexpire at the 
cate of clearing the site . 


( 2 ) 
A . Land owned under full title. 

Infinity 
B . Land hild under l ass : 
a . for investment in the land The period of leașc or 

the period remaining 
U1 - cxpired on th . ussi 

gnment of the 1 ase . 
b . for cost of clearing site . 

The period of the Icase 
remaining unexpired at 
thc uat: of cl aring tho 

site . 
C . Assets purchased new : 
. a . Plant and machinery in generating 

stations including plant foundations: - - 
(i) hydro- clectric 

Thrityfive 
(ii Steam - electric & NHRB Waste 

Heat Recovery Biolers /Plants Twentylive 
(sit) Diesel- clectric & gas plant 

Fifteen 
b . Cooling towers and circulating water 
· systems. 

Thirty 


2 . 57 


3 .40 


3.60 


25 


3 . 60 
6 . 00 


5 . 06 
8 . 24 


3 . 00) 


5 . 06 


Hydraulic works forming part of 
hydro -electric systemsincluding : 
(i) Dams, spilways ,weirs , canals 

reinforced concrete flumes & 
syphons. 


One hundred 


0.90 


0 . 90 


so 


1 . 95 


-- - - - - 


-- 


- - 


- 


- - - - 


- 
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भारत का राजपत्र : पसाधारण 
- - . . . . . 


- - 


- 


- - 


- - - = = - 


- : - - 


- - 


- - 


Z . 


- - - 


- 


- - 


- - 


u 


- 


- 


- - - - 


2 . 25 


3 . 40 


1 . 80 


1 . 95 


3 00 


5 . 06 


2 . 57 


3 . 40 


18 .00 
0 . 90 


21 . 55 

1 . 95 
1 .95 


1.80 


2 . 57 


5 .06 
5 .06 


3 .60 


4 . 50 


- 4 - 4 - - - 

- - - - - - - - - - - 
Un rinforcodoncrote pipelings and 

Surgetauks, Stoolpipelines, sluice 
gates , stoelsurge( tank 8) hydraulic 
control valves and other hydraullo 
works. 

Forty 
d . Building & civil enginooring works 

of a perininent character , not men . 
tioned above: 
(i) Offices & show -rooms, 

Fifty 
( 11 ) Containing thermo -electric gene 
rating plant, 

Thirty 
( iu ) Containing hydro - electric gone . 
rating plant. 

Thirty five. 
( iv ) temporary orection such as woo 
den structuros . 

Five 
( v) rous other than kutcha coAd & One bundrod 
(vi) Others 

Fifty 
e . Transformers, transformer (kissk ) 

Sub -stations equipmont & other fixed 
apparatus ( including plant foundations ) 
(1) transformers (including founda 

tions) having a rating of100 Kllo 
volt amperes and over 

Thirty - five 
( ii ) Others 

Twenty - fivo 
f. Switchgear, including cable condoc 
tions, 

Twenty 
& Lighting arrostors : 
(D) Station type 

Twonty 
( ii ) Pole type 

Fiften 
( it) Sychronous condonsors 

Thirty Fivo 
h Batterios : 

Top 
(i) Underground Cable including 

joint boxog and disconnected 
boxes . 

Forty 
( ) Cable duct systom 

Sixty 
i. Overhead Ilnos including supports : 

(i) Lines on fabricated stoel operat 

ing at nominal voltagos high or 
than 66 KV 

Thirty Five 
(ii) Llges on stedseports operating 

at nombol voltagoshigher than 
13 . 2 kilo voltoutnot exceeding 
66 kilo volts . 

Thitty 
( ii ) Lines on stcolor reinforced con 
crote supports 

Twenty -Five 
( iv ) Lines on troa tod wood supports Twonty 
j. Meters 

Fiftoca 
k . Slef propellad vohicles 

Seven 
1, Air conditioning plants : 
(i) Static 

Fiftoon 
( 1) Portablo 

Şeyop 


5 .06 


4 . 50 


6 . 00 


2 . 57 
9 .00 


5 . 06 
8 . 24 

3 . 40 
21. 55 


2 . 25 


3 . 40 


1 . 50 


1 . 95 


2 . 57 


3 . 40 


3 . 00 


5.06 


3 .60 
4 . 50 
6 .00 
12 . 86 


5 .06 
5 . 06 
8 . 24 
21. 55 


6 . 00 
12 . 86 


8 . 24 
21 . 35 


m . (1) Office furniture and fitting ! 

( 11) Office oqulpmonts 
286 GI/92 ? 


Twonty 
Tor 


4 . 55 
9 . 00 


3 . 24 
8 . 24 


- - - 


10 
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- 


= 


S 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( ii) Internal wiring including fittings 
& appratus 

Fifteen 
( iv) Street light fittings 

Fiftcon 


6 . 00 
6 00 


8 . 24 
8 . 24 


O Apparatuslet on hire : 

( 1) Other than motore 
( il) Motors 


Soven 


12 . 86 
4 50 


. Twonty 


21 . 55 
8 . 24 


D . Communication equipment : 

(1) Radjo and high frequency 

carrier system 
(U ) Telephonolloos and tolephones 


15 


Fifteen 
Twenty 


6 . 00 
4 . 50 


8 . 24 
8 . 24 


15 


4. Assets purchased second hand and Such reasonablo period as the competentGoveromant determines in 

# 89ets not otherwiso provided for in cach case baving regard to tho naturo, age and condition of the 
the Schedule. 

assots at the timoof Its acquisition by the onwer. 


-- 


- 


- - - - - -- - - 
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